„KONSTANTY OSIECIMS 


przeżywszy lat 79, po krótkiéj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
w d. 8 Grudnia 1879 r. Bogu ducha oddał. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


rozpocznie się w kościele S. Łazarza na Wesołej we Srodę dnia 10 b. m. o godzinie 8 rano, 
zkąd po ukończeniu takowego zwłoki na Cmentarz odprowadzone zostaną. 


Do oddania ostatniéj posługi zmarłemu Kapłanowi zaprasza się Wielebne Duchowieństwo, 


Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


